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(9 MF Condenser 


Con el uso de un compresor recientemente diseñado, la humedad es elrrinada 
para crear una atmósfera más grata, sin enfriar demasiado la habitación 
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Prueba de “Rociado” de sal durante 15 días 


Tras 15 Días Tras 15 Días 
Con Gold Fin Gold Fin Sin Gold Fin Aluminio sin recubrimiento 
Anticorrosión 


Corrosión en superficie 
Resultado de Prueba de Sal Spray - 360 horas [Test Standard : KS D 9502, ASTM) 


5J092CD /5J122CD / $J182CD / $J242CD 


